STANISŁAW 


CHRAPUSTA 


mgr inż. budowlany, pracownik ZPB Huty im. Lenina, najdroższy maz, ojciec i syn 


przeżywszy lat 34, zmarł śmiercią tragiczną 
dnia 24 lutego 1962 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi we środę dnia 28 bm. o godzinie 13:30, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córki, rodzice i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek 1 marca br. o godzinie 8 w kościele 
parafialnym w Mogile. 
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